From: Rollin, Pierre (CDC/OID/NCEZID) 

Sent: 29 Sep 2017 16:26:32 +0000 

To: Diab, Heba l;Zimmerman, Karen K;Vora, Sapana R;Haq, Amal;Arndt, William 

David;'Cook, Eric Neil';Makvandi, Monear (CDC sandia.gov);'Siebenthal, Candice S';Karen 
Hopkins;Constantine Stewart;Bile, Ebi (CDC/CGH/DGHP) (CTR);Middleton, Kathy 
(CDC/CGH/DGHP);Martel, Lise (CDC/CGH/DGHP);Rayfield, Mark (CDC/CGH/DGHP);Peruski, Leonard F. 
(CDC/CGH/DGHP);Dahourou, Anicet G. (CDC/CGH/DGHP);Walters, William;Hover, Siddha S;Harcourt, 
Brian H. (CDC/OID/NCEZID);Schmand, Robert;Buchner, Christina M;Dent M Thompson;Tawn Heater 
Subject: progress 

All, 

We are irradiating box#10 today. 

Best 

pierre 


From: Rollin, Pierre (CDC/OID/NCEZID) 

Sent: 25 Jan 2016 21:21:52 +0000 

To: Tobert, Gwen M;Chappell, Christina (CDC usaid.gov) 

Cc: Trotter, Millie (CDC/CGH/DGHP);Chittenden, Kendra 

(GH/HIDN);Hofmann, Christopher M;Ravat, Fatima (CDC/CGH/DGHP);Green, Nathaniel 
S;Carlson, Craig (CDC usaid.gov);Tappero, Jordan (CDC/CGH/DGHP);Koek, Irene 
(GH/PRH);Haroun Habib;dcarroll@usaid.gov (CDC usaid.gov);Morgan, Oliver 
(CDC/OID/NCEZID);Marston, Barbara J. (CDC/CGH/DGHP);Fields, Barry (CDC/CGH/DGHP);Carter, 
Hillary H;Montgomery, Joel M. (CDC/CGH/DGHP);anthony.j.salvatore4.mil@mail.mil;Shek, 
Amalhin A. (GH/CS:CAMRIS);Nichol, Stuart T. 
(CDC/OID/NCEZID);andrew.p.hollands.civ@mail.mil;Klena, John D. 
(CDC/OID/NCEZID);stephanie.j.fedrigo.civ@mail.mil;Stolar, Alex (CDC 
state.gov);jeffrey.a.damour.civ@mail.mil;Flynn, Jesse M;Geary, Brian P CTR DTRA J3-7 
(US);Taboy, Celine (CDC/OID/NCEZID);Cameron, Beth (CDC 

nsc.eop.gov);Padmini_S_Korde@nsc.eop.gov;Seedorff, Jennifer E;Severance, Hayley A CTR 
(US);Lochbryn, Tracy;Clovis, Travis J Lt Col USAF OSD OUSD POLICY (US);Kelly, Sophia;Trim, 
Vernelle X;Hughes, Jason A;Dahl, Benjamin A. (CDC/CGH/GID);Fitter, David L. 
(CDC/CGH/DGHP);Coleman, Kimberly D;Copeland, Tierra L;Zingeser, Jim 
(CDC/OID/NCEZID);Klein, Mackenzie E. (GH/HIDN);Kline, Michael;Mbabazi, Jennifer 
(Kigali/S06);Chafi, Laleh N CIV OSD OUSD ATL (US);Zingeser, Jim (CDC/OID/NCEZID);Martel, Lise 
(CDC/CGH/DGHP) 

Subject: RE: Guinea Interagency work plan 

Attachments: Grille devaluation LABNET FMX .pdf, Grille devaluation LABNET IP.pdf 

Hi all. 

During the week-end I had a discussion with the Merieux Foundation in Conakry. They are done an 
evaluation of most of the laboratories in Guinea (LABNET FMX for hospital and health center 
laboratories; LABNET IP for the government hospital. Universities, and Veterinary laboratories, including 
the one involved in the Ebola response). I attached the questionnaires used in each case (Please excuse my 
and their french!). The data collected during this study will be presented to the government and the 
international partners during the exact week of the GHSA team stay in Conakry, so we will have the results 
then. This will give a complete picture of the Guinean laboratories and their capabilities. We will have 
much more data than we could have collect ourselves and we will have a better idea of the work to be done 
to support the Guinean government. We can think about reducing the size of the team (request already 
formulated by the USG team on site). 


Pierre 



Grille (devaluation de I’etat des lieux des laboratoires d’analyses de 
biologie medicate de Guinee - Projet Labnet 

I. Informations generates 

Type de laboratoire Public □ Priv§ □ 

Region sanitaire : District Sanitaire : 

Etablissement d’affiliation: HN HR i HP CMC □ CSA CS Humanitaire 
C.Confessionnel:! Clinique Laboratoire prive 1 1 Laboratoire para etatique (Mines) Service de 
Sante des Armees 

Nom du responsable de I'etablissement: 

Nom du laboratoire : 

Nom du responsable du laboratoire 

Signalisation du laboratoire (ex.plaque) OUI NON 

Si laboratoire non public, dispose t’il d’une autorisation OUI NON 
Type de document: numero d’arrete d’exploitation numero d’agrement 
numero de convention 

Agent(s) rencontre (s) pendant la visite Date de revaluation : 


N° 

Nom et prenom (s) 

Qualification/Fonction 




























■ 
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II Infrastructures 


11.1. Nombre de salles du labo 

Quel est le nombre de salles totales du laboratoire ? : 

Entrer le nombre de salles pour chaque poste de travail du labo : 


Compartiments du batiment 

Nombre 
de salles 

Observations 

exemple: meme 

poste pour reception 
et attente /et ou 
secretariat 

Surface 
en m 2 

Salle de reception 




Salle de bureau 




Salle d'attente 




Secretariat 




Salle de prelevement 




Salles affectees aux activites techniques 




Salle de Bacteriologie et Parasitologie 
separee 




Laverie 




Toilettes 




Salle de garde 




Salle de detente 




Vestiaires 




Maqasin 




Salle de reunion 




Salles de biologie moleculaire 





11.2 Conditions generates des batiments 

Pour les 3 prochaines questions, choisir 1-mauvais/inexistant, 2- mediocre, 3- moyen, 4-bon, 


Items 

Appreciation 

Observations 

Revetement des toitures 



Revetement des sols 



Revetement des parois et 
murs 



Portes et fenetres 



Mobilier 



Paillasses 


Carrelage i, verre ], bois , cimente , 

Eclairage 



Climatisation 



Proprete des locaux 




3 















11.3. Electricite, eau, gaz et egouts 


Existence 

Oui 

Non 

Observations 

Electricite 




Eau courante 




Gaz 





Quel est la source principale d’electricite ? reseau public groupe electrogene , bnergie solaire 
Possedez-vous un groupe electrogene ou une autre source de courant de secours ? Oui Non 

Quel est le type de protection electrique pour les equipements ? Onduleurs (UPS) 
Stabilisateurs (regulateur) Paratonnerre Prise de terre Aucun 
Quel est le systeme d'evacuation des eaux usees ? 

Ill Ressources humaines/formation/supervision 


1 11.1. Personnel techniq ue et de soutie n dispo nib le 


Profession 

Nombre 

Observations 

Medecin-Biologiste, Pharmacien- 
Biologiste, Veterinaire-Biologiste, 



Doctorat Scientifique (PhD) 



Pharmacien ou Medecin non 
specialiste 



Biologiste non medecin, non 
pharmacien (BAC+4) N’Zerekore, 
Kankan, Conakry 



Biologiste non medecin, non 
pharmacien (BAC+3) Mamou, Labe 



Formation a I’etranger (preciser) 



Techniciens de laboratoire (BAC+3), 
Kindia 



Aide laboratoire 



Secretaire 



Gargon de salle/Agent d'entretien 



Autre (a specifier) 




III.2. Gestion du personnel 


Item 

Oui 

Non 

NA 

Observations 

Existence d'un organigramme du laboratoire 





Fiche de poste (un descriptif de poste et des 
taches pour chaque agent du laboratoire), 

existe-t-il ? 
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III.3. Formation continue 


Existe-t-il un plan de formation continue du personnel ? Oui Non 

Dans les 12 derniers mois, un ou plusieurs membres du personnel a/ont-il(s) suivi une formation dans 
les domaines suivants: 


Item 

Oui 

Non 

Preciser la structure ayant organise 

la formation 

Prelevement des echantillons 




Emballage et transport des prelevements 




Assurance de la qualite au laboratoire 




Gestion du laboratoire 




Bacteriologie/Virologie (maladies a potentiel 
epidemique comme Ebola) 




Biochimie 




Hematologie 




Biosecurite 




Parasitologie (dont le Paludisme) 




Serologie 




Immunologie 




Bacciloscopie tuberculose 




Antibiogramme 




Autres, a specifier 




Lister les Besoins prioritaires du personnel en 
matiere de formation (Themes) 
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111.4. Supervision 


Item 

Oui 

Non 

Observations 

Votre laboratoire est-il supervise au moins 

annuellement 



Lister les structures qui supervisent le 

laboratoire ? 

Lorsque votre laboratoire est supervise, 
recevez-vous toujours le compte-rendu ? 




Des solutions ont-elles ete apportees aux 
problemes identifies 



Si non dites pourquoi 

Existe-t-il des problemes non resolus ? 



Si oui dites pourquoi 

Y a-t-il eu des recommandations ecrites 

par le superviseur ? 





IV Pre-Analytique (Prelevement, enregistrement, ...) 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Existe-t-il des procedures ecrites pour le 
prelevement des echantillons 
biologiques ? 




Existe-t-il une procedure ecrite pour 
prelever un cas suspect Ebola ? 




Existe-t-il des procedures ecrites pour la 
reception des echantillons biologiques ? 




Lister les difficultes materielles lors du 
prelevement des echantillons 
biologiques ? (ex manque de gants, 
tubes...) 




Existe-t-il un registre de laboratoire ? 



Verifier la bonne tenue du registre 

Existe-t-il un Systeme Informatise de 
Gestion de Laboratoire (SIGL) ? 



Verification acces securise & back-up 

Existe- t-il des emballages appropries 

pour referer les echantillons biologiques? 



Verifier si emballages specifiques Ebola 

Y-a-t-il des personnels du laboratoire 

certifies IATA pour I'expedition des 

echantillons biologiques ? 



Preciser le nombre et Verifier les 

certificats 


6 














V. BIOSECURITE, HYGIENE ET SECURITE 


Items 

Oui 

Non 


Procedures ecrites (nettoyage, gestion des 
dechets, sterilisation, disinfection, ...) 




Procedure ecrite en cas d'Accident 
d’Exposition au Sang 

fi 



Disponibilite d’equipements individuels de 
protection 



Gants a usage unique 1 , blouse i, 
masque , lunettes de protection , EPI 
Ebola 1 1 

Maitrise de la preparation de I’eau de javel 



Liquide , poudre , dilution , 
peremption 

Existe-t-il un systeme de tri des dechets ? 



Verifier poubelles infectieux/non 
infectieux, coupant&tranchant 

Existe-t-il un systeme d'elimination des 
dechets liquides ? 




Existe-t-il un systeme d’elimination des 
dechets solides ? 



Appareil d’incineration , barriques , 
enfouissements , puits/trous , 

En cas de blessure au labo (incluant 
I'exposition au sang), le personnel a-t-il un 
acces facile a une prise en charge ? 




Tout le personnel est-il vaccine contre 
('hepatite B ? 




Le public a-t-il acces au laboratoire ? 




Y a-t-il un extincteur ? 




Y a-t-il une trousse de premier secours ? 





VI Le Management de la Qualite 


Items 

Oui 

_ 

Non 

Observations 

Existe-t-il un RAQ ou point focal qualite ? 




Y-a-t-il un Controle de Qualite Interne 
(CQI) au sein du laboratoire ? 



Verifier, Citer les parametres 

Le laboratoire participe t il a un Controle 
Externe de la Qualite (CEQ/CNQ) ? 



Verifier, Pour quels parametres, 




Organisateurs 
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Existence des releves de temperature 
periodiques (refrigerateurs, etuves, 
incubateurs, autoclaves) 



Verifier les fiches de releve des 
temperatures 


VII Processus analytique 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Est-ce que le laboratoire a connaissance du 
paquet minimum d’activites (PMA) ? 




Le laboratoire realise-t-il tous les examens du 
PMA ? 




Le laboratoire connait il I’existence du 
document de la politique nationale des 
Laboratoires ? 




Les valeurs de reference y sont-elles 
indiquees ? 




La methode et/ou les reactifs utilises y sont- 
ils mentionnes ? 




Les unites du SI sont-elles utilisees ? 




Tous les resultats sont-ils signes par un 
biologiste du laboratoire 

■ 




Quelle est I’activite analytique quotidienne en moyenne ? 


VIII Equipements de laboratoire 


Items 

Nbre 

ou 0 

Fonctionnel? 

Si non fonctionnel 
pourquoi ? 

Marque 

Le laboratoire est- il equipe au moins 
de I’equipement de base ? 


Oui 

Non 



microscope 






centrifugeuse 






spectrophotometre 






balance de precision 






etuve 






refrigerateur medical 2-8°C 
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congelateur (-20°C) 






bain-marie 






pipettes et micropipettes 






Items 

Nbre 

ou 0 

Fonctionnel? 

Si non fonctionnel 
pourquoi ? 

Marque 

- verrerie courante 






autoclave 






- agitateur de Kline 






agitateur type vortex 






bac de coloration 






generateur d’eau distillee 






dispositif de gestion des dechets 
biomedicaux 






poste de securite 
microbiologique 






ordinateur complet 






Existence d’equipements par 
speciality ? 






Y-a-t-il un systeme de maintenance 
preventif ? 






Y-a-t-il un systeme de maintenance 
curatif ? 






Y-a-t-il une verification periodique des 
pipettes automatiques (justesse, 
precision, repetabilite) ? 






Y-a-t-il une verification periodique des 
spectrophotometre/lecteur ELISA 
(lumiere parasite, linearite, 
repetabilite) ? 







IX Gestion des Approvisionnement 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Existe-il une ligne budgetaire specifique pour 
Pachat des reactifs pour le labo ? 




Le laboratoire regoit il des dotations de 
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I’Etat ? 

m 



Le laboratoire achete-t-il lui-meme une partie 
des reactifs ? 



Foumisseurs locaux 

Fournisseurs etrangers 

Le laboratoire repoit il des dons de 
partenaires ? 



Lister les partenaires 

Existe-t-il un mode de gestion de stock du 
laboratoire ? 



Fiche de stock , logiciel informatique 

Existence de reactifs perimes ? 




Vous arrive t il d’utiliser des reactifs 
perimes ? 



Une fois par an , mois , semaine 

Rupture de reactifs pour la coloration de 

Gram ? 




Rupture de reactifs pour la culture 
bacterienne ? 




Rupture de reactifs pour I'identification 
bacterienne ? 




Rupture de reactifs pour le suivi biologique 
des PVVIH ? 




Rupture de consommables ? 




Rupture de reactifs pour I’execution du 
paquet minimum d’activites ? 




Les reactifs sont - ils conserves dans des 
conditions preconisees ? 





X. Gestion des donnees et surveillance des maladies 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Preparez-vous des rapports d'activite 
mensuels ? 




Envoyez-vous/discutez-vous ces rapport 
aux/avec les autorites ? 




Le laboratoire fait- il partie d'un reseau des 
laboratoires ? 




Le laboratoire fait- il partie du reseau national 
des laboratoires tuberculose ? 




Le laboratoire fait-il partie des reseaux de 
surveillance des meningites ? 




Le laboratoire fait- il partie du reseau national 
de surveillance des Fievres hemorragiques 
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(EBOLA) ? 




Qui contactez-vous en cas d’un patient cas 
suspect d’Ebola ? 




Connaissez-vous les laboratoires de 
reference designes pour les differents 
pathogenes ? 




Le laboratoire envoie-t-il des donnees 
agregees aux services de surveillance sur 
une base hebdomadaire/mensuelle ? 




Le laboratoire envoie-t-il des donnees 
agregees aux labos de reference sur une 
base hebdomadaire/mensuelle ? 





XI Communication 


Items 

Oui 

Non 

Non Applicable 

Telephone 




Fax 




Ordinateur 




Internet 




Organisez-vous des reunions periodiques 
du personnel? 



Verification des rapports 

Les prix des analyses sont-ils clairement 
visibles par tous les patients ? 



Recuperer la liste de tarification du 
laboratoire 

Les resultats sont-ils rendus sous pli 
ferme ? 




Des personnels du laboratoire participent ils 
aux staffs cliniques ? 




Des personnels du laboratoire sont-ils 
membre du Comite de Lutte contre les 
maladies nosocomiales ? 
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XIV. SYNTHESE DE L’EVALUATION 


1. POINTS FORTS : 


2. POINTS A AMELIORER 


3- RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 
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Grille d'evaluation LABnet - Janvier 2016 


Grille d’evaluation de I’etat des lieux des laboratoires experts de 

Guinee - Projet LABnet 

I. Informations generates 

Nom de I’lnstitut: 

□ Institut National de Sante Publique (INSP) 

□ Laboratoire des Fievres Hemorragiques Virales a I'hopital Donka 

□ Laboratoire de reference des mycobacteries du CHU Ignace Deen 

□ Direction Nationale des Services Veterinaires - Laboratoire Central de Diagnostic 
Veterinaire 

□ Laboratoire mobile K-Plan, installe au CHU Ignace Deen 

□ Centre de Formation et de Recherche (CFR) en Sante Rurale (paludisme) de Maferinyah 

□ Centre de Recherche en Epidemiologie, Microbiologie et en Soins Medicaux (CREMS) de 
Koba Pastoria, Kindia 

□ Institut Superieur des Sciences et Medecine Veterinaires (ISSMV) de Dalaba 

□ Centre de Recherche et de valorisation des plantes medicinales de Dubreka 

□ Institut Superieur de Technologie de Mamou 

□ Autre : 

Type de laboratoire Publico Prive o 

Ministere dont le laboratoire depend: Sante □ Recherche □ Elevage □ 

Region sanitaire : District Sanitaire : 

Etablissement d’affiliation: 

Nom du responsable de I’etablissement: 

Nom du laboratoire : 

Nom du responsable du laboratoire 

Signalisation du laboratoire (ex.plaque) OUI □ NON a 

Si laboratoire non public, dispose-t-il d'une autorisation OUI o NON □ 

Missions principales du labo : 

Analyse Medicale □ Sante Publique □ Recherche □ Autre : 

Activites d'enseignement (si oui, quel niveau ?) o 

Nombre et denomination des differentes unites du laboratoire : 

Mode de fonctionnement: Horaires : 

7J/7o 24h/24o 
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Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


Personnel rencontre pendant la visite Date de revaluation : 


N° 

Nom et prenom (s) 

Qualification/Fonction 
































Equipe d’evaluation : 


N° 

Noms & Prenoms 

Qualification/Fonction 

































Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


II. Infrastructures 

11.1. Nombre de salles du labo 

Nombre de Salles au total du laboratoire : 
Notez le nombre de chaque type de salle : 


Compartiments du batiment 

Nbre de 
salles 

Observations 

Surface 
en m 2 

Accueil des patients ou clients 




Bureaux 




Salle d'attente 




Secretariat 




Salle de prelevement 



Salles affectees aux activites techniques 



— 

Labo de biochimie 



Labo hematologie 




Labo de serologie 




Labo de Bacterio/Viro/Parasitologie 




Labo confine (P2/P3/BK) 




Salles de biologie moleculaire 




Salle stockage des dossiers 


Armoires fermees a clefs? 


Laverie-preparatoire 




Toilettes clients et personnels 




Magasins 




Salle de reunion 





Autres 

11.2 Conditions generates des batiments 

Pour les 3 prochaines questions, choisir 1 -mauvais/inexistant, 2- mediocre, 3- moyen, 4-bon 


Items 

Note 

Observations 

Revetement des toitures 



Revetement des sols 



Revetement des parois et murs 



Portes et fenetres 



Mobilier 



Paillasses 


Carrelage o, verre □, bois a, cimente □ 

Eclairage 



Climatisation. Si oui dans 
quelles pieces ? 



Tenue des locaux (Proprete, 
encombrement,...) 
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Grille d'evaluation LABnet - Janvier 2016 


Existence 

Oui 

Non 

Observations 

Electricite 

Frequence des 
coupures electriques ? 




Courant ondule 




Groupe electrogene 
fonctionnel ? 




Eau courante, 

Systeme de filtration de 
I’eau ? 




Gaz 





Quel est la source principale d'electricite ? Reseau public □ groupe electrogeneo, energie solaire □ 
Possedez-vous un groupe electrogene ou une autre source de courant de secours ? Oui □ Nona 
Quel est le type de protection electrique pour les equipements ? Onduleurs (UPS) (si oui sur quels 
appareils ?) □ 

Stabilisateurs (regulateur) □ Paratonnerre □ Prise de terre □ Aucun □ 


Quel est le systeme d’approvisionnement en eau ? 
Quel est le systeme d'evacuation des eaux usees ? 


III. Ressources humaines/formation/supervision 

111.1. Personnel technique et de soutien disponible 


Profession 

Nombre 

Observations 

Medecin-Biologiste, Pharmacien- 
Biologiste, Veterinaire-Biologiste 



Doctorat Scientifique (PhD) 



Pharmacien ou Medecin non 
specialiste 



Biologiste non medecin, non 
pharmacien (BAC+4) N’Zerekore, 
Kankan, Conakry 



Biologiste non medecin, non 
pharmacien (BAC+3) Mamou, Labe 



Formation a I’etranger (preciser) 



Techniciens de laboratoire (BAC+3), 

(ex : a Kindia) 



Aide laboratoire 



Gestionnaire/DAF 



Secretaire 



Gargon de salle/Agent d’entretien 



Autre (a specifier) 



Prestation de permanences/gardes 



Accueil de stagiaires : 

- etudiant en Master/PhD 

- etudiants en pharmacie, DES 

- eleves techniciens 

- eleves infirmiers 

- autres 

Nb/an 
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Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


III.2. Gestion du personnel 


Item 

Oui 

Non 

NA 

Observations 

Organigramme du laboratoire 





Fiche de poste (un descriptif de poste et des 
taches pour chaque agent du laboratoire) 





Statut des agents du laboratoire 





Reunion de labo reguliere ? 





Programme devaluation annuelle ? 

Avec entretien ? 






III.3. Formation continue 

Existe-t-il un plan de formation continue du personnel ? Oui □ Non □ 

Dans les 12 derniers mois, un ou plusieurs membres du personnel a/ont-il(s) suivi une formation 
dans les domaines suivants : 


Item 

Oui 

Non 

Structure ayant 
organise la formation 

Prelevement des echantillons (lesquels ?) 




Emballage et transport des prelevements (Quel niveau, 1 - 3 ?) 




Assurance de la qualite au laboratoire (ASLM, IATA, autre?) 




Gestion du laboratoire 




Biochimie 




Hematologie 




Immunologie 




Serologie 




Bacteriologie/Virologie/Parasitologie (maladies a potentiel 
epidemique comme Ebola, Paludisme,...) 




Bacilloscopie tuberculose (quelles techniques ?) 




Antibiogramme 




Biosecurite 




Autres, a specifier 





Lister les Besoins prioritaires du personnel en matiere de formation (Themes) 
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Grille d'evaluation LABnet - Janvier 2016 


111.4. Supervision 


Item 

Oui 

Non 

Observations 

Votre laboratoire supervise-t-il d’autres 
laboratoires ? A quelle frequence ? rapport 
d’evaluation ? 




Lorsque vous supervisez un laboratoire 
envoyez-vous toujours le compte-rendu ? 




Votre laboratoire est-il supervise au moins 
annuellement (Par le ministbre ou autre?) 




Lorsque votre laboratoire est supervise, 
recevez-vous toujours le compte-rendu, 
recommandations ? 




Des solutions ont-elles ete apportees aux 
problemes identifies 



Si non dites pourquoi 

Existe-t-il des problemes non resolus ? 



Si oui dites pourquoi 

Y a-t-il eu des recommandations ecrites 
par le superviseur ? 





IV. BIOSECURITE, HYGIENE ET SECURITE 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Procedures ecrites et affichees (nettoyage, 
gestion des dechets, sterilisation, 
disinfection,...) 




Procedure ecrite et affichees en cas 
d’Accident d’Exposition au Sang, autres.... 




Disponibilite d’equipements individuels de 
protection 



Gants a usage unique □, blouse □, 
masque □, lunettes de protection □, EPIa 

MaTtrise de la preparation de I’eau de javel 



Liquide o, poudre o, dilution o, 
peremption □ 

Existe-t-il un systeme de tri des dechets ? 

(Si oui, avec procedure ?) 



Verifier poubelles infectieux/non 
infectieux, coupant & tranchant 

Existe-t-il un systeme d'elimination des 
dechets liquides ? 
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Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


Existe-t-il un systeme d’elimination des 
dechets solides ? Si oui est-il 
-fonctionnel? 

-Accessible au laboratoire? 

-Frequence de la maintenance 



Appareil d’incineration □, barriques □, 
enfouissements o, puits/trous □, 

En cas de blessure au labo (incluant 
I'exposition au sang), le personnel a-t-il un 
acces facile a une prise en charge ? 




Tout le personnel est-il vaccine contre 
Phepatite B ? 




Le public a-t-il acces au laboratoire ? 




L’acces au laboratoire est-il securise / 
garde ? (Jour/Nuit?) 




II y-a-il des echantillons stockes au labo? 

Si oui comment? acces securises? 
frigos/congelateurs securises? 




Y-a-t-il des extincteurs (a eau et a 
poudre) ? sont-ils verifies periodiquement ? 
Les personnels sont ils formes a leur 
utilisation ? 




Y a-t-il une trousse de premier secours ? 





V. Activites de Recherche / Surveillance 


Quels sont les programmes de recherche du labo ? 


Quelles sont les activites de surveillance du labo ? 


Quelles sont les collaborations nationales / internationales du labo ? Membre d’un 
consortium ? 


7 











Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


Echange de scientifiques : le labo envoie/regoit-il des scientifiques ? nationaux/etrangers 


Participation a des conferences ? Nationale/internationale ? en frangais/en anglais ? 


Publications du laboratoire : Combien ? International/National ? Journaux a comite de 
lecture ? 


Nombre de Master ou These realises dans le laboratoire ? 


Participation a des enseignements academiques ? 


Quels sont les modes de financement de la recherche ? ex. :budget courant, projets, ...? 


Thematique de Recherche d'interet pour votre laboratoire (future collaborations..) 



Grille devaluation LABnet - Janvier 2016 


VI. Pre-Analytique (Prelevement, enregistrement,...) 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Existe-t-il des procedures ecrites pour le 
prelevement des differents echantillons 
biologiques ? (dont cas suspect EBOV) 




Existe-t-il des procedures ecrites pour la 
reception des echantillons biologiques ? 




Le labo dispose-t-il d'un Systeme 
informatique de labo (SIL) 



Societe 

Si oui, existe-t-il un contrat de 
maintenance, 

-des mises a jour regulieres 
-protection du serveur 
-organisation des sauvegardes 




Existe-t-il un registre de laboratoire ? 



Verifier la bonne tenue du registre 

Existe- t-il des emballages appropries 

pour referer les echantillons biologiques? 



Verifier si emballages specifiques Ebola 

Y-a-t-il des personnels du laboratoire 
certifies IATA pour I’expedition des 
echantillons biologiques ? 



Preciser le nombre et Verifier les certificats 

Existe-t-il un manuel de prelevements ? 





Listez les difficultes materielles lors du prelevement des echantillons biologiques ? (ex 
manque de gants, tubes...) 
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VII. Processus analytique 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Est-ce que le laboratoire a connaissance du 
paquet minimum d’activites (PMA) ? 




Le laboratoire realise-t-il tous les examens du 
PMA? 




Le laboratoire connait il I’existence du 
document de la politique nationale des 
Laboratoires ? 




Les valeurs de reference sont-elles 
indiquees sur les feuilles d'analyses? 




La methode et/ou les reactifs utilises y sont- 
ils mentionnes ? 




II y-a-t-il une base de donnees informatisee 




Les unites du systeme International sont- 
elles utilisees ? 




Tous les resultats sont-ils signes par un 
biologiste du laboratoire 





Quelle est I’activite analytique quotidienne en moyenne (voir les registres)? 


Nombre de dossiers/J Nombre de B/mois ou par an 

Production de rapports d’activite mensuels □ annuel □ 


VIII. Le Management de la Qualite 

Le laboratoire est-il inscrit dans une demarche de qualite ? 
Selon quel referentiel ? 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Existe-t-il un responsable Assurance 

Qualite (RAQ) ou point focal qualite ? 




Y-a-t-il un Controle de Qualite Interne 
(CQI) au sein du laboratoire ? 



Verifier, parametres concernes (+dates) 

Le laboratoire participe t il a un Controle 
Externe de la Qualite (CEQ/CNQ) ? 



Verifier, Pour quels parametres, 

Organisateurs 

Procedures en cas d'ecarts ? 
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Existence des releves de temperature 
periodiques ou en continu (refrigerateurs, 
etuves, chambres froides, congelateurs, 
salles de laboratoires,...) 

' 


Verifier les fiches de releve des 
temperatures 

Votre laboratoire organise-t-il des controles 
qualite pour d’autres laboratoires ? 



A quelle frequence ? rapport? Liste des 
structures evaluees. 


IX. Equipements de laboratoire 


Poste laverie-preparatoire 

Oui(Nb) 

Non 

Commentaires? 

Existence d'un poste de 
sterilisation /autoclave ? 




Existence d'un poste de 
lavage preparatoire ? 




Controle des produits 
prepares ? 





Le laboratoire est- il equipe 
de... 

Nb ou 0 

Fonction 

nel? 

Oui Non 

Si non 

fonctionnel 
pourquoi ? 

Si applicable, 
Service de 
maintenance ? 
frequence ? 

Marque 

microscope 







- Optique ? 







- IF? 





Frqce changement 
ampoule UV? 


- Autre : 







- centrifugeuse (ultra ?) 







spectrophotometre 





Entre autre de : 
lumidre parasite, 
linearity, rep6tabilit6.. 


- balance de precision 







etuve bacteriologique 







etuve C0 2 







refrigerateur medical 2-8°C 







congelateur (-20°C) 
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Le laboratoire est- il equipe 
de... 


congelateur (-80°C) 


bain-marie 


pipettes et micropipettes 

verrerie courante 


autoclave 


agitateur de Kline 
agitateur type vortex 
bac de coloration 
generateur d’eau distillee 
thermocycleur 


Quantitative PCR 
Lecteur plaque ELISA 


Laveur plaque ELISA 
Cytometre 


Broyeur (tissu) 

Materiel pour electrophorese 


Lecteur de 
gel/transilluminateur 


Sequenceur 
Spectrometre de masse 


Bee Bunsen 


Four (sec) 


Chambre froide 
Incubateur rotatif 


Appareil serologie 
Automate biochimie 


Automate hemostase 


Nb ou 0 Fonction Si non 

nel? fonctionnel 

pourquoi ? 

Oui Non 


Si applicable, 
Service de 
maintenance ? 
frequence ? 


Marque 
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Le laboratoire est- il equipe 
de... 

Nb ou 0 

Fonction 

nel? 

Oui Non 

Si non 

fonctionnel 
pourquoi ? 

Si applicable, 
Service de 

maintenance ? 
frequence ? 

Marque 

Automate electrophorese 







Automates hematologie 







Autres automates 


■ 





- HPLC 







Equipement pour la 
mycologie 







poste de securite 
microbiologique (avec 
procedure d’utilisation ?) 







- PSMI 





Frequence changemenl 
des filtres ? 


- PSMII 





Frequence changemenl 
des filtres ? 


- PSMIII 





Frequence changement 
des filtres ? 


Autre 








Organisation de la maintenance 

Y-a-t-il un systeme de maintenance curatif ? preventif ? 
Interne ou Externe ? 

Service ou prestation de metrologie ? 

Personnels dedies et formes ? 

Nb d’interventions de controle/ an 
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Consommables 


Le laboratoire esl- il equipe des 
consommables ... 

Nbre 

ou 0 

En bon etat 
(pas perime, 
bien 

referme...) 

OUI NON 

Si non pourquoi ? 

Commentaires 

cones avec et sans filtre 






pipettes Pasteur 






boites de Petri 






anses de culture 






materiel pour 
hemoculture/prelevement 






milieux de culture (tubes) 






geloses 





Provenance ? (fait 
maison, achete ou) 

materiel pour antibiogramme 






materiel parasitologie 
(colorant, filtres,...) 






kit d'extraction 






kit de diagnostic ? lesquels ? 
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X. Gestion des Approvisionnement 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Organisation des approvisionnements 

Responsable : 

Soumis au code des marches publics ? 




Existe-il une ligne budgetaire specifique pour 
I'achat des reactifs pour le labo ? 




Existe-t-il un registre de commande ? 




Le laboratoire regoit il des dotations de 

I’Etat ? 

■ 



Le laboratoire achete-t-il lui-meme une partie 
des reactifs ? 



Fournisseurs locaux □ 

Fournisseurs etrangers □ 

Le laboratoire regoit il des dons de 
partenaires ? 



Lister les partenaires 

Existe-t-il un mode de gestion de stock du 
laboratoire ? 



Fiche de stock □, logiciel informatique □ 

Existence de reactifs perimes ? 




Vous arrive t il d’utiliser des reactifs 
perimes ? 



Une fois par an □, mois □, semaine □ 

Rupture de reactifs pour la coloration de 

Gram ? 




Rupture de reactifs pour la culture 
bacterienne ? 




Rupture de reactifs pour I'identification 
bacterienne ? 




Rupture de reactifs pour le suivi biologique 
sbrologique (ex : des PVVIH) 




Rupture de reactifs pour le diagnostic (kit, 
primers,...) ? 




Rupture de stock de consommables ? (entre 
autre pour I’execution du PMA) 




Les reactifs sont - ils conserves dans les 
conditions preconisees ? 




Delais moyens de reception des commandes 




Principals difficultes rencontrees pour 
I'approvisionnement? 

■ 
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XI. Gestion des donnees et surveillance des maladies 


Items 

Oui 

Non 

Observations 

Rapports d'activite? A quelle frequence ? 



Voir rapport 

Envoyez-vous/discutez-vous ces rapport 
aux/avec les autorites ? 




Le laboratoire fait-il partie d’un reseau 
national ou international de laboratoires ? 
lequel ? (TB, meningites, Ebola,..) 




Qui contactez-vous en cas de suspicion 
d’Ebola ? 




Est-ce que votre laboratoire est centre de 
reference pour certains pathogenes ? si oui 
lesquels ? 




Si Oui, quels volumes d’echantillon 
recevez-vous de la part d’autres 
laboratoires? 



Registre ? 

Connaissez-vous les laboratoires de 
reference designes pour les differents 
pathogenes ? 




Le laboratoire envoie-t-il des donnees 
agregees aux services de surveillance ? sur 
une base hebdomadaire ou mensuelle ? 




Le laboratoire envoie-t-il des donnees 
agregees aux labos de reference sur une 
base hebdomadaire ou mensuelle ? 
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XII. Communication 


Items 

Oui 

Non 

Non Applicable / Observations 

Telephone 




Fax 




Ordinateur 




Service informatique : 

-installation / maintenance et 
parametrage 

-cablage reseau 

-Acces internet regulier 

-Site Internet 




Organisez-vous des reunions 
periodiques du personnel? 



Verification des rapports 

Base des tarifs des examens 
biologiques (nomenclature) 




Les prix des analyses sont-ils 
clairement visibles par tous les patients 
? 



Recuperer la liste de tarification du 
laboratoire 

Les resultats sont-ils rendus sous pli 
ferme ? 




Des personnels du laboratoire 
participent ils aux staffs cliniques ? 




Des personnels du laboratoire sont-ils 
membre du Comite de Lutte contre les 
maladies nosocomiales ? 




Gestion et prise en compte des non- 
conformites et/ou reclamations ? 
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XIII. SYNTHESE DE L’EVALUATION 

1. POINTS FORTS : 


2. POINTS A AMELIORER 


3- RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS : 
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From: Rollin, Pierre (CDC/OID/NCEZID) 

Sent: 6 Sep 2017 13:50:55 +0000 

To: Rayfield, Mark (CDC/CGH/DGHP);'Diab, Heba l';Zimmerman, Karen K;Vora, 

Sapana R;Haq, Amal;Arndt, William David;'Cook, Eric Neil';Constantine Stewart;Bile, Ebi 
(CDC/CGH/DGHP) (CTR);Middleton, Kathy (CDC/CGH/DGHP);Martel, Lise (CDC/CGH/DGHP);Peruski, 
Leonard F. (CDC/CGH/DGHP);Dahourou, Anicet G. (CDC/CGH/DGHP);Walters, William;Hover, Siddha 
S;Schmand, Robert;Balish, Amanda (CDC/CGH/DGHP) 

Subject: RE: Stakeholder's Call - Guinea 

Importance: High 

Note the change in the cell phone below 

From: Rayfield, Mark (CDC/CGH/DGHP) 

Sent: Wednesday, September 6, 2017 9:11 AM 

To: 'Diab, Heba I' <DiabHI@state.gov>; Zimmerman, Karen K <ZimmermanKK@state.gov>; Vora, 

Sapana R <VoraSR@state.gov>; Haq, Amal <HaqA@state.gov>; Rollin, Pierre (CDC/OID/NCEZID) 
<pyr3@cdc.gov>; Arndt, William David <wdamdt@sandia.gov>; 'Cook, Eric Neil' 

<encook@sandia.gov>; Constantine Stewart <castew@sandia.gov>; Bile, Ebi (CDC/CGH/DGHP) (CTR) 
<efb6@cdc.gov>; Middleton, Kathy (CDC/CGH/DGHP) <kom4@cdc.gov>; Martel, Lise (CDC/CGH/DGHP) 
<diz0@cdc.gov>; Peruski, Leonard F. (CDC/CGH/DGHP) <cznl@cdc.gov>; Dahourou, Anicet G. 
(CDC/CGH/DGHP) <jrx0@cdc.gov>; Walters, William <WaltersWA2@state.gov>; Hover, Siddha S 
<HoverSS@state.gov>; Schmand, Robert <SchmandR@state.gov>; Balish, Amanda (CDC/CGH/DGHP) 
<zwtl@cdc.gov> 

Subject: RE: Stakeholder's Call - Guinea 

Eric - the contact information you requested is as follows : 


CDC watch desk (24/7): 770 - 488-71 00 

Pierre Rollin: cell phone| < b >< 6 > [(alternate day is[ 


(b)(6) j night and after hours is 


(b)(6) 

Mark Rayfield: cell phone [ 


(b)(6) 


office 404-718-4506; BB 


(b)(6) 












